Etablissements « VERY BEST », PARIS 
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l» a “ YERY’BEST” N- 3 


Lampe d’applique pour être accrochée contre un mur, etc. 
Décor : Nickelé ou bronzé poli. 

Contenance : un litre. 

Durée d’éclairage : 18 heures. 

Hauteur totale : 75 c m. 

PRIX : 

Lampe complète avec 2 mouchons. Fr. 18 » 


Avec gazéificateur à lumière réglable. 

plus-value. — 1 » 

Avec récipient deux litres — — i 9 Q 

— abat-jouraluminium poli p 1 modèle — — 1 50 

— — — g' 1 — — — 2 10 

(Peut être expédiée en colis postal). 


Cet appareil, sur demande, est livré pour fonctionner par 
canalisation; h peut dans ce cas être réduit de 40 c/m hauteur 
totale et donner une lumière de 250 à 300 bougies. 
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L.3 “ VERY BEST ” N° 10 


Modèle d un bel aspect, le plus courant et le plus pratique, 
que nous vendons annuellement par milliers. 

Décor : Nickelé ou bronzé poli. 

Contenance : un litre. 

Durée d’éclairage : 18 heures. 

Hauteur totale ; 75 c/m. 

PRIX : 

Lampe complète avec 2]manchuii<(. Fr. 18 » 

Avec gazéificateur à lumière réglable. 

plus-value. — 1 » 

Avec récipient deux litres, plus-value. Fr. 1 90 

— abat-jour aluminium 

poli, petit modèle . — — 1 50 

— abat-jour aluminium 

poli, grand modèle. — — 2 10 

(Peut être expédiée en colis postal). 


Cet appareil, sur demande, est livré pour fonctionner par 
canalisation; il peut dans ce cas être réduit à 40 c m hauteur 
totale et donner une lumière de 250 à 300 bougies. 

(Voir détail page ioj 


